STANISLAWA z JABLONOWSKICH 


RYLSKA 


zmarła w dniu 29%" Maja 1897 roku, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
w 62 roku życia. 


Exportacya zwłok z domu L. 10 przy ul. Loretańskiej odbędzie się w Poniedziałek 
dnia 31 Maja b. r. o godzinie 10 rano do Kościoła OO. Kapucynów, a po odbytem 
Nabożeństwie na Dworzec kolejowy; 


pogrzeb zaś w Sędziszowie, we Wtorek dnia I Czerwca o godzinie 10 rano. 


Na żałobne te obrzędy zaprasza pozostała siostra 1 rodzina. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


